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Exerciec 1 : 

On considere le systeme constitue de deux dioptres spheriques de mime centre Q de memes rayons R 

et separes par un milieu d'indice n. 
Montrerque ce systeme est Equivalent a une lentille mince dont on donnera la position et la distance 

focale. 

fixercice2 : 
Trouver pour un dioptre spherique les formules de position et de grandissement avec origine au 

centre de courbure du dioptre. 

Etercice 3 : 

Un dioptre spherique de centre C, de sdmmet S, de rayon courbure egal a 10 cm separe I'air d'indice 

n=l (espace objet) et un milieu d'indice n'= 4/3 (espace image), Saface convexe est tournee du c6U de 

I'air. 

1. Trouven la position des foyers F et F' de ce dioptre. 

2. Trouver la position d'un objet reel AB perpendiculaire a SC et de son image A'B' pour le 
grandissement lineaire y=+2 

3. Tracer la marche d'unfaisceau de rayons issus du point B de VobjeL 

Exerdce 4 : 

On considere deux dioptres spheriques :D, de sommet Si et de rayon 6 cm , D 2 de sommet S 2 et de 

rayon -2 cm delimitant un milieu d'indice n = 3/2. La face d'entree est baignee dans I'air d'indice n, 

=1, la face de sortie est dans Veau d'indice n 2 = 4/3.Dans le reste du calcul, le sommets Si et S 2 seront 

consideres comme confondus en S, et on seplacera dans le cos de Vapproximation de Gauss. 

Soit AB uH objet reel transversal place dans I'air et A 'B' son image, 

I/Montrer que ce systeme est equivalent a un dioptre spherique de sommet S et de centre C dont on 

determinera le rayon algibrique SC. 

2/ Determiner le grandissement de 1'objef AB situe a 2 cm du sommet. 

3/ Trouver les distances focales SF'et SFdu systeme. 
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Exercicc 5 : 

Vne lentilte mince I biconvexe a des faces spheriques de rayons de courbure R, e R 2 elle est constitute 
d'un verre d'indice N = 1,5. Sur un banc d'opHque on dispose un petit objet lumineux reel AB, la 

lentille et un miroir plan M. 

Determiner les positions du sommet S et du centre C du miroir spherique unique equivalent au systeme 

(L, M). Discuter les differentes possibilites. 

Exercice 6 : 

On considere un objet reel AB situi a 20 cm d'une lentille convergente I de distance focale 5 cm. Une 

tent ille divergente L ' est placee a 2 cm derriere I 

I 7 Sachant que Vimage de I -objet AB est obtenue a trovers le systeme forme par les deux lentilles L 

etL'a6cm derriere V, determiner la distance focale de la lentille divergente. 

2°/ Fairc une construction geometrique. 
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